PHONOLA - Modd. 1101 R e 1102 



S.A. FIMI • Mod. PHONOLA 1101 R c 1102 • A modulazionc d’ampiezza c di frequenza. Onde medie divise e sei bande 
allargate ad onde corte. Medie frequenze: AM 470 kc, FM 10,5 Me. (Valori v. Tabella a parte). 
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